ZEG Art.Nr. 
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110815 
verschied. Farben 
edergabel 
edergabel 
edergabel Alternative 
edergabel Alternative 


60-73155 
60-73156 
60-87674 


oO 


orbau Alt. 
orbau f. RH 46-51cm 90mm 

orbau 
enker Alternative 


o 


61-72491 
60-71861 
61-72493 
61-72339 
51-30382 
61-32417 


Griffe Alternative swo oo 
attelstütze Alternative |sw-matt, Styx, 31,6 mm x 400mm 


o 


Justek Seta M1, Styx sw 


o 


60-30768 
61-31760 
61-36456 
40-32617 
40-32618 
40-32623 
40-32622 
40-32613 
40-32614 
40-32612 
40-32781 


sw 
atel Alternative 
attelschelle 
attelschelle 
Bremse VR 
Bremse HR 


Bremsscheibe VR Tektro 180mm 
Bremsscheibe HR Tektro 160mm 


Bremsleitung Tektro schwarz 
Olive/Pin 


Bremsflüssigkeit Service-Kit 
T 
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elge Alternative 
R Nabe SHIMANO D43D32NT sw 36L Disc 

HR Nabe 
reilaufkőrper 


O 


0-34012 


0-21429 


[en] 


© [=] o 


0-67992 
10-05226 
10-11339 


(=) 


F 
Reifen VR 7 HR 
nnenlager 
edale 


Kettenwechsler RD-M4000SGS grau, Shadow Top Normal 
SHIMANO FD-M310 


SHIMANO SL-M310, 3-f. sw 
SHIMANO SL-M310, 8-f. sw 


chaltauge ST 011, sw 

CS-HG200-8, 8-SPD, 12-32 Z. 
chutzblech VR 
chutzbleche Alt 


cheinwerfer Alt. Fuxon F20 sw/si 


cheinwerfer Halter 
Fuxon ML009 

eitenständer 
eitenständer Alt. 
D O 


o 


60-81537 


60-28575 
60-67682 
60-82063 
60-80432 
60-82418 
60-82420 
60-00563 
60-66722 
65-33060 
60-76123 
70-50029 
70-50017 
70-50130 
50-40009 
65-55001 
50-20854 


oO 


Stand 8/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


